Dnia 21 marca 1953 r. zmarł w Krakowie 


Prof. Dr FRANCISZEK 


BUJAK 


członek tytularny Polskiej Akademii Nauk 


W zmarłym traci nauka polska 
wybitnego i zasłużonego uczonego. 


Prezes Polskiej Akademii Nauk 


